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Anuncio - viernes 23 de octubre de 2026



Aprobación inicial del Estudio de Detalle de
Ronda Misericordia 6

Información pública por plazo de un mes de la
Aprobación inicial del Estudio de Detalle para sobrepasar
alineaciones oficiales por ejecución de ascensor en edificio de
viviendas en Ronda Misericordia 6



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-2f4f4b1d.pdf
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